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Toebehoren 
DBR60-15 
Accessories 


Daksokkel set 
DBR60-15 
Socle de toit 


Aantal sokkels in set 
2 
Nombre de socles dans le set 


4 inlegschroeven M10x30 
incl. 
4 écrous de montage M10x30 


Materiaal 
Rubber/Caoutchouc 
Matériel 


Max. draagkracht per blok 
kg 
250 
kg 
Charge max. par pied 


Geschikt voor trildempers 
Nee/Non 
Compatible avec amortisseur 


Afmetingen L-B-H 
cm 
60x13x15 
cm 
Dimensions P-L-H 


Informatie 
Information 


Type 
Type 
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